ISTRUZIOfil PER L’USO 


Commutatore di gamma. II passaggio di gamma e posizione fono si offiene 
ruolando la manopolina ad indice posfa sul (ianco deslro del riceviiore. 

Sintonia. Serve per la ricerca delle sfazioni: per meglio facilitare I’accordo e 
consigliabile ruoiare lenfamente la manopola corrispondenie, posia a desfra 
sul I a facciata (ronfale. 

InterruNore a volume. Per accendere il ricevifore ruofare nel senso orario la 
manopola di sinisfra fino ad ollenere il volume desiderafo. 

Importante! Qualora I’apparecchio presenii leggeri disiurbi o ronzii causafi 
dalla refe di alimenfazione si consiglia di inverfire la spina della presa di cor- 
renle onde eliminarli. 














































































